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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ _ Αρ. Φύλλου 244 

11 Απριλίου 1996 


ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ Α ΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Αοιθ. 10205 Φ. 102.2 

«Κατανομή της υπηρετούσας δύναμης του πυροσβεστι¬ 
κού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος στην 
Κεντρική και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του». 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α. Του άρθρου 29Ατου Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και 
Κυβερνητικά όργανα» (Α’ 137),τοοποίοπροστέθηκεμετο 
άρθρο 27του Ν.2081/1992 (Α’ 154). 

β.Του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν.1145/1981 «Περίτροπο- 
ποιήσεως διατάξεων του Ν.671/1977 «περί ιεραρχίας, 
προαγωγών, αποστρατείας και μεταθέσεων των μονίμων 
αξιωματικών των Σωμάτων Χωροφυλακής, Αστυνομίας 
Πόλεων και Πυροσβεστικού» και άλλωντινών διατάξεων» 
(Α' 100), σε συνδυασμό με το άρθρο 2 του Π.Δ. 47/1995 
«Οργανική δύναμη του πυροσβεστικού προσωπικού του 
Πυροσβεστικού Σώματος» (Α’ 36). 

γ.Του άρθρου μόνου του Π.Δ. 108/1994 «Περιορισμός 
συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγ¬ 
μάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των 
Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας 
Τάξης» (Α’ 82). 

δ.Του άρθρου 2του Π.Δ. 210/1992 «Κωδικοποίηση δια¬ 
τάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσω¬ 
τερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α' 
99), όπως ισχύει σήμερα. 

2. Τη γνώμη του Αρχηγού του Πυροσβεστικού 
Σώματος, όπως διατυπώνεται στο από 26-3-1996 Εισηγη¬ 
τικό Σημείωμα προς τον κ. Υπουργό Δημόσιας Τάξης. 

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από¬ 
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 

Κατανέμουμε με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες την μέ- 
χριτην ισχύ της παρούσας απόφασης υπηρετούσα δύνα¬ 
μη του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού 


Σώματος που έχει κατά καττιγορία, βαθμό και ειδικότητα 
ως ακολούθως: 

I. Προσωπικό Γενικών Υπηρεσιών (Γ.Υ.) 


Ανηστράτηγος 1 

Υποστράτηγος 1 

Αρχιπύραρχοι 7 

Πύραρχοι 17 

Ανππύραρχοι 33 

Επιπυραγοί 190 

Πυραγοί 185 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί 307 

Πυρονόμοι 810 

Αρχιπυροσβέστες 1838 

Πυροσβέστες 2149 


II. Προσωπικό Ειδικών Υπηρεσιών (Ε.Υ.) 

Α. Τεχνικοί: 

Πύραρχος 

Αντιπύραρχος 

Επιπυραγός 1 

Πυραγοί-Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί 9 

Πυρονόμοι 9 

Αρχιπυ ροσβέστες-Υπαρχιπυ ροσβέστες- 
Πυροσβέστες 39 

Β. Πλοηγοί - Κυβερνήτες: 

Πύραρχος 1 

Αντιπύραρχος 1 

Επιπυραγοί 11 

Πυραγοί-Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί 24 

Γ. Πλοηγοί -Μηχανικοί; 

Πύραρχος 1 

Αντιπύραρχος 

Επιπυραγοί 6 

Πυραγοί-Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί 22 

Πυρονόμοι 26 

Αρχιπυροσβέστες-Υπαρχιπυροσβέστες- 
Πυροσβέστες 30 

Δ. Υγειονομικοί 

Αρχιπύραρχος 1 

Πύραρχοι-Αντιπύραρχοι-Επιπυραγοί-Πυραγοί 13 


Στην Κεντρική και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του 
Σώματος που έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν ως εξής: 

I. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 
Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος 
Αντιστράτηγος 1, Αρχηγός Π.Σ. 
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ΥποςΓτράτηγος ^ .Υπαρχηγός Π.Σ. 

Αρχιπύραρχος Γ.Υ. 1. ως Διευθυντής Α.Π.Σ. 

Αρχιπύραρχος-Υγειονομικός 1 

Πύραρχος Γ.Υ. 

Πύραρχος Π/Μ ^ 

Αντιπύραρχοι Γ.Υ. ^ 

Επιπυραγοί Γ.Υ. 

ΠυραγοίΓ.Υ. 

Υποπυραγοί'ΑνθυποπυραγοίΓ.Υ. 13 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέτττες Γ.Υ. 

II. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

1. Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών 


Αττικής 

(Επιτελείο) 

Αρχιπύραρχος Γ.Υ. 

Πυραγός Γ.Υ. 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 

(1) Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών 
Πύραρχος Γ.Υ. 

Αντιπύραρχοι Γ.Υ. 

Επιπυραγοί Γ.Υ. 

Πυραγοί Γ.Υ. 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 

Πύραρχοι-Πυραγοί Υγειονομικοί 

(2) Διοίκηση Πυροσβεσπκών Υπηρεσιών Πειραιά 
α. Προσωπικό Γενικών Υπηρεσιών 
Πύραρχοι 

Αντιπύραρχοι 

Επιπυραγοί 

Πυραγοί 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί 
Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες- 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 
β. Προσωπικό Ειδικών Υπηρεσιών 
Αξιωματικοί Πλοηγοί Κυβερνήτες 
Αξιωματικοί Πλοηγοί Μηχανικοί 
Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Υπαρχιπυροσβέστες - Πυροσβέστες Π/Μ 

(3) Π.Υ. Ελευσίνας 
Αντιπύραρχος Γ.Υ. 

Επιπυραγός Γ.Υ. 

Πυραγός Γ.Υ. 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 

(4) Π.Υ. Π/Α Ελευσίνας 
Επιπυραγός Γ.Υ. 

Πυραγός Γ.Υ. 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ .Υ. 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 

(5) Π.Υ. Λαυρίου 
Επιπυραγός Γ.Υ. 

Πυραγός Γ.Υ. 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 

(6) Π.Υ. Νέας Μάκρης 
Επιπυραγός Γ.Υ. 


1 

1 

5 

1 

5 

23 
20 

24 

702 

7 


1 

3 

10 

10 

12 

275 

17 
8 

18 

1 

1 

1 

3 

48 

1 

1 

3 

42 

1 

1 

2 

26 


Πυραγός Γ.Υ. ι 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 2 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 26 

2. Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 


(Επιτελείο) 

Πύραρχος Γ.Υ. 

Πυραγός Γ.Υ. 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες- 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 

(1) Π.Υ.Κομοτηνής 
Αντιπύραρχος Γ.Υ. 

Επιπυραγοί Γ.Υ. 

ΠυραγόςΓ.Υ. 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 
Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 

(2) Π.Υ. Καβάλας 
Επιπυραγός Γ.Υ. 

Πυραγός Γ.Υ. 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 
Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 

(3) Π.Υ. Λιμένα Καβάλας 
Επιπυραγός Γ.Υ. 

Πυραγός Γ.Υ. 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ Υ. 
Αρχιπυροσβέστες - Πυροσβέστες Γ.Υ. 
Αξιωματικοί Πλοηγοί Κυβερνήτες 
ΑξιωματικοίΠλοηγοί Μηχανικοί 
Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Υπαρχιπυροσβέστες -Πυροσβέστες Π/Μ 

(4) Π.Υ. Ελευθερούπολης 
Επιπυραγός Γ.Υ. 

Πυραγός Γ.Υ. 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 
Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 

(5) Π.Υ. Δράμας 
Επιπυραγός Γ.Υ. 

Πυραγός Γ.Υ. 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 
Πυρονόμοι- Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 

(6) Π.Υ. Ξάνθης 
Επιπυραγός Γ.Υ. 

Πυραγός Γ.Υ. 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 
Πυρονομοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 

(7) Π.Υ. Αλεξανδρούπολης 
Επιπυραγός Γ.Υ. 

Πυραγός Γ Υ. 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 
Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 

(8) Π.Υ. Ορεστιάδας 
Επιπυραγός Γ.Υ. 

Πυραγός Γ.Υ. 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 
Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 
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(9) Π.Υ. Διδυμοτείχου 

Επιπυραγός ΓΎ. 1 

Πυραγός Γ,Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 2 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες 
Πυροσβέστες Γ,Υ. 26 

(10) Π.Υ. Χρυσούπολης 

Πυραγός Γ.Υ, 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 1 

Πυρονόμοι Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 20 


3. Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών 


Κεντρικής Μακεδονίας 
(Επιτελείο) 

Αρχιπύραρχος Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 5 

(1) Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Θεσσαλονίκης 

Πύραρχος Γ.Υ. 1 

Αντιπύραρχοι Γ.Υ. 3 

Επιπυραγοί Γ.Υ. 15 

ΠυραγοίΓ.Υ. θ 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 14 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - Πυροσβέστες 362 
Αξιωματικοί Πλοηγοί Κυβερνήτες 5 

Αξιωματικοί Πλοηγοί Μηχανικοί 5 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - Υπαρχ\στες - 
Πυροσβέστες Π/Μ 14 

Π ύ ραρχος - Π υ ραγός Υγειονομικός 1 

(2) Πυροσβεστικό Συνεργείο Θεσσαλονίκης 

Πυραγοί - Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί (Τ) 4 

Αρχιπυροσβέστες-Υπαρχ\στες-ΠυροσβέσΓες (Τ) 11 

(3) Π.Υ. Σερρών 

Επιπυραγός Γ,Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 3 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 34 

(4) Π.Υ. Πολυγύρου 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ, 2 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 26 

(5) Π.Υ. Κιλκίς 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 2 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 26 

(6) Π.Υ. Εδεσσας 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 2 

Πυρονόμοι ■ Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 26 

(7) Π.Υ. Γιαννιτσών 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 2 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 26 


(8) Π.Υ. Βέροιας 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ, 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 2 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 26 

(9) Π.Υ. Νάουσας 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 2 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 26 

(10) Π.Υ. Κατερίνης 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 2 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 26 

(11) Εθελοντικός Π.Σ, Ανω Πορόίων Σερρών 

Υποπυραγός-Ανθυποπυ ραγός Γ.Υ, 1 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 2 

4. Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών 
Δυτικής Μακεδονίας 
(Επιτελείο) 

Πύραρχος Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 3 

(1) Π.Υ. Κοζάνης 

Αντιπύραρχος Γ.Υ. 1 

Επιπυραγοί Γ.Υ. 3 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 3 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 26 

(2) Π.Υ. Πτολεμάίδας 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ Υ, 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 2 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 26 

(3) Π.Υ. Φλώρινας 

Επιπυραγός Γ,Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 2 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 26 

(4) Π.Υ. Καστοριάς 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 2 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 26 

(5) Π.Υ. Γρεβενών 

Επιπυραγός 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 2 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 26 


5. Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών 
Ηπείρου 
(Επιτελείο) 
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Πύραρχος Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέεττες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 5 

(1) Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ιωαννίνων 

Αντιπύραρχος Γ.Υ. 1 

Επιπυραγοί Γ.Υ. 6 

ΠυραγοίΓ.Υ. 3 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 6 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 88 

Πύραρχος - Πυραγός Υγειονομικός 1 

(2) Π.Υ. Ηγουμενίτσας 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 3 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 48 

(3) Π.Υ. Αρτας 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 2 

Πυρονόμοι- Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 26 

(4) Π.Υ. Πρέβεζας 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 2 

Γΐυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 26 

(5) Π.Υ. Φιλιππιάδας 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 2 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 26 

(6) Π.Υ. Πάργας 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 2 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 26 

6. Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών 
Θεσσαλίας 
(Επιτελείο) 

Αρχιπύραρχος Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 5 

(1) Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Λάρισας 

Πύραρχος Γ.Υ. 1 

Αντιπύραρχος Γ.Υ. 1 

Επιπυραγοί Γ.Υ. 6 

Πυραγοί Γ.Υ. 3 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 6 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 100 

Πύραρχος-Πυραγός Υγειονομικός 1 

(2) Π.Υ. Βόλου 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 3 

Πυρονόμος - Αρχιπυροσβέστες - 


Πυροσβέστες Γ.Υ. 48 

(3) Π.Υ. Π/Α Νέας Αγχιάλου 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 3 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 42 

(4) Π.Υ. Τρικάλων 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 2 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 26 

(5) Π.Υ. Καλαμπάκας 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 1 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 20 

(6) Π.Υ. Καρδίτσας 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 2 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 26 

(7) Π.Υ. Σοφάδων 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 1 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 20 

(8) Π.Υ. Παλαμά 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 1 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 20 

7. Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών 
Δυτικής Ελλάδας 
(Επιτελείο) 

Αρχιπύραρχος Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 5 

(1) Διοίκηση Πυροσβεσπκών Υπηρεσιών Πάτρας 

Πύραρχος Γ.Υ. 1 

Αντιπύραρχος Γ.Υ. 1 

Επιπυραγοί Γ.Υ. 6 

Πυραγοί Γ.Υ. 5 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 6 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - Πυροσβέστες 115 
Αξιωματικοί Πλοηγοί Κυβερνήτες 5 

Αξιωματικοί Πλοηγοί Μηχανικοί 5 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - Υπαρχ\στες - 
Πυροσβέστες Π/Μ 10 

(2) Π.Υ. Π/Α Αράξου 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 3 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 42 

{3)Π.Υ.Αιγίου 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ,Υ. 2 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
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Πυροσβέστες Γ.Υ. 26 

(4) ΠΎ. Μεσολογγίου 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 2 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 26 

(5) Π.Υ. Αγρίνιου 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 3 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 34 

(6) Π.Υ. Ναύπακτού 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 2 

Πυρονόμοι-Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 26 

(7) Π.Υ. Αμφιλοχίας 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 2 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 26 

(8) Π.Υ. Πύργου 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 3 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 48 

(9) Π.Υ. Αμαλιάδας 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 2 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 26 

(10) Π.Υ. Λεχαινών 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 2 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 26 

(11) Π.Υ. Π/Α Ανδραβίδας 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 3 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 42 

(12) Π.Υ. Καλαβρύτων 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 1 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 20 

8. Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών 
Πελοποννήσου 
(Επιτελείο) 

ΠύραρχοςΓ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Πυρονόμοι -Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 3 

(1) Π.Υ. Τρίπολης 

Αντιπύραρχος Γ.Υ. 1 


ΕπιπυραγοίΓ.Υ. 3 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυράγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 3 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 34 

(2) Π.Υ. Καλαμάτας 

Επιπυραγός Γ.Υ 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 3 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 48 

(3) Π.Υ. Π/Α Καλαμάτας 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ-Υ- 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 3 

• Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 42 

(4) Π.Υ. Γαργαλιάνων 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ, 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 2 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες- 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 26 

(5) Π.Υ. Σπάρτης 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 2 

Πυρονόμοι -Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 26 

(6) Π.Υ. Μεγαλόπολης 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-ΑνθυποπυραγοίΓ.Υ. 2 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 26 

' (7) Π.Υ. Γυθείου 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 2 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 26 

(8) Π.Υ. Ναυπλίου 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 2 

Πυρονόμοι- Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 26 

(9) Π.Υ. Αργους 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 2 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 26 

(10) Π.Υ, Κορίνθου 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 3 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 48 

9. Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών 
Στερεός Ελλάδας 
(Επιτελείο) 

Πύραρχος Γ.Υ. 1 
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Πυραγός ΓΎ. 1 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 

(1) Π.Υ. Λαμίας 
Αντιπύραρχος Γ.Υ. 

Επιπυραγοί Γ.Υ. 

Πυραγός Γ.Υ. 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 

(2) Π.Υ. Μακρακώμης 
Πυραγός Γ.Υ. 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 

Πυρονόμοι- Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 

(3) Π.Υ. Καρπενησίου 
Επιπυραγός Γ.Υ. 

Πυραγός Γ.Υ. 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 

(4) Π.Υ. Αμφισσας 
Επιπυραγός Γ.Υ. 

Πυραγός Γ.Υ. 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 

(5) Π.Υ. Λιβαδειάς 
Επιπυραγός Γ.Υ. 

Πυραγός Γ.Υ. 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 

(6) Π.Υ. Θήβας 
Επιπυραγός Γ.Υ. 

Πυραγός Γ.Υ, 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ, 

(7) Π.Υ. Οινοφύτων 
Επιπυραγός Γ.Υ. 

Πυραγός Γ.Υ. 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 

(8) Π.Υ. Π/Α Τανάγρας 
Επιπυραγός Γ.Υ. 

Πυραγός Γ.Υ. 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 

(9) Π.Υ. Χαλκίδας 
Επιπυραγός Γ.Υ. 

Πυραγός Γ.Υ. 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 

10. Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών 
Νοτίου Αιγαίου 
(Επιτελείο) 

Πύραρχος Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 


1 

3 

1 

3 

34 

1 

1 

20 

1 

1 

2 

26 

1 

1 

2 

26 

1 

1 

2 

26 

1 

1 

2 

26 

1 

1 

2 

26 

1 

1 

3 

42 

1 

1 

3 

48 


Πυροσβέστες Γ.Υ. 

(1) Π.Υ. Ερμούπολης 
Αντιπύραρχος Γ,Υ. 

Επιπυραγοί Γ.Υ. 

Πυραγός Γ.Υ. 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 

(2) Π.Υ, Ρόδου 
Επιπυραγός Γ.Υ. 

Πυραγός Γ.Υ. 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 

(3) Π.Υ. Κ/Α Ρόδου 
Επιπυραγός Γ.Υ. 

Πυραγός Γ.Υ. 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 

(4) Π.Υ. Κω 
Επιπυραγός Γ.Υ. 

Πυραγός Γ.Υ. 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί 
Πυρονόμοι-Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 

(5) Π.Υ. Κ/Α Κω 
Επιπυραγός Γ.Υ. 

Πυραγός Γ.Υ. 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 

11. ΠεηιωεοειακΓ Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών 


1 

3 

1 

3 

26 

1 

1 

3 

48 

1 

1 

2 

26 

1 

1 

2 

26 

1 

1 

3 

34 


Βορείου Αιγαίου 
(Επιτελείο) 

Πύραρχος Γ.Υ. 

Πυραγός Γ.Υ. 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 

(1) Π.Υ. Μυτιλήνης 
Αντιπύραρχος Γ.Υ. 

Επιπυραγοί Γ.Υ. 

Πυραγός Γ.Υ. 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 
Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 

(2) Π.Υ. Μύρινας 
Επιπυραγός Γ.Υ. 

Πυραγός Γ.Υ. 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 
Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 

(3) Π.Υ. Χίου 
Επιπυραγός Γ.Υ. 

Πυραγός Γ.Υ. 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 
Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 

(4) Π.Υ. Σάμου 
Επιπυραγός Γ.Υ. 

Πυραγός Γ Υ. 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 
Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
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Πυροσβέστες Γ.Υ. 26 

12. Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών 
Κρήτης 

Αρχιπύραρχος Γ.Υ. 1 

(1) Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ηρακλείου 

Αντιπύραρχος Γ.Υ. 1 

Επιπυραγοί Γ.Υ. 5 

Πυραγοί Γ.Υ. 4 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 6 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 100 

Αξιωματικοί Πλοηγοί Κυβερνήτες 5 

Αξιωματικοί Πλοηγοί Μηχανικοί 5 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 

Υπαρχιπυροσβέστες-Πυροσβέστες Π/Μ 6 

(2) Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Χανίων 

Αντιπύραρχος Γ.Υ. 1 

Επιπυραγοί Γ.Υ. 4 

Πυραγοί Γ.Υ. 4 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 5 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 100 

Πύραρχος-Πυραγός Υγειονομικός 1 

(3) Π.Υ. Ρεθύμνου 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 3 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 34 

(4) Π.Υ. Αγίου Νικολάου 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 2 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 26 

(5) Π.Υ. Κισσάμου (Καστελλίου) 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 1 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες 20 

13. Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών 
Ιονίων Νήσων 

(Επιτελείο) 

Πύραρχος Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 3 

(1) Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κέρκυρας 

Αντιπύραρχος Γ.Υ. 1 

Επιπυραγοί Γ.Υ. 6 

Πυραγοί Γ.Υ. 3 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 6 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 94 

Π ύ ραρχος - Π υ ραγός Υγειονομ. 1 

(2) Π.Υ. Λευκάδας 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 2 

Πυρονόμοι -Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 26 

(3) Π.Υ. Αργοστολίου 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 


Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 2 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 26 

(4) Π.Υ. Ζακύνθου 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 2 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 26 

14. Πυροσβεστική Ακαδημία 

Αρχιπύραρχος Γ.Υ. 1 

Πύραρχος Γ.Υ. 2 

Αντιπύραρχος Γ.Υ. 1 

Επιπυραγοί Γ.Υ. 3 

Πυραγοί Γ.Υ. 4 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 4 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 38 

Π ύραρχος-Π υραγός Υγειονομικός 1 

Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί 47 

15.1η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών 
(Ε.Μ.Α.Κ. 1η) 

Πύραρχος Γ,Υ. 1 

Ανππύραρχος Γ.Υ. 1 

Επιπυραγοί Γ.Υ. 2 

ΠυραγοίΓ.Υ. 4 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 10 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ,Υ. 91 

16.2η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών 
(Ε.Μ.Α.Κ.2η) 

Αντιπύραρχος Γ.Υ. 1 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγοί Γ.Υ. 2 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 5 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 48 

17. Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο Υπηρεσιών 
Πυροσβεστικού Σώματος 

{199Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ.) 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγοί Γ.Υ. 3 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 5 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 37 

18. Γενική Αποθήκη Υλικού Πυροσβεστικού Σώματος 
(Γ.Α.Υ.Π.Σ.} 

Αντιπύραρχος Γ.Υ. 1 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγοί Γ.Υ. 2 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 1 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 3 

19. Τ.Α.Υ.Π.Σ. 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

20. Ε.Τ.Υ.Π.Σ. 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

21. Πυροσβεστικό Συνεργείο Αθηνών 
Επιπυραγός - Πυραγός - 

Υποπυραγός - Ανθυποπυραγός (Τ) 6 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Υπαρχιπυροσβέστες- Πυροσβέστες(Τ) 37 
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Άρθρο 2 

Από το συνολικό αριθμό των θέσεων Πυρονόμων, Αρχι- 
πυροσβεστών και Πυροσβεστών που προβλέπονται από 
το άρθρο 1 της παρούσης απόφασης για τις Πυροσβε¬ 
στικές Υπηρεσίες και από τον αντίστοιχο αριθμό θέσεων 
των ίδιων βαθμώντων υπηρετούντων σε Πυροσβεσπκούς 
Σταθμούς εξαρτημένους σε Διοίκηση Πυροσβεστικών 
Υπηρεσιών πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε περίπου 
το ένα τρίτο 0/3) αυτών τουλάχιστον να καλύπτεται από 
οδηγούς πυροσβεστικών οχημάτων. 


Άρθρο 3 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο¬ 
σίευσή της σπ]ν Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

Αθήνα, 27 Μαρτίου 1996 

□ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 





